é MARRETA 
RAPIDINHO 





TURNO FIXO: em votação secreta, maioria 
aprova proposta para retorno ao revezamento 





A maioria dos trabalhadores do turno fixo que compareceram 
à assembleia realizada nesta quarta-feira (19), em dois 
horários, aprovou proposta para retorno ao sistema de 
revezamento, negociada entre a ArcelorMittal Monlevade e o 
Sindmon-Metal. 

Dos 44 votantes, 24 foram a favor e 20 contra. 

À votação foi secreta. 


O total de trabalhadores em turno fixo na Usina de 
Monlevade é de 65. 


A proposta será comentada em boletim ZÉ MARRETA, para 
conhecimento de toda a categoria. Aguarde. 
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